dr med. ERYK 


BYSTRON 


SPECJALISTA GINEKOLOG i POLOZNIK 


po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony Sw. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 22 sierpnia 1999 r. 


MSZA SWIĘTA ZAŁOBNA odprawiona zostanie w poniedziałek 
dnia 30 sierpnia 1999 r. o godz. 11.00 w kaplicy na cmentarzu w Batowicach, 
po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku, 
o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


ŻONA wraz z RODZINĄ 


Prosimy o nieskładanie kondolencji. 


* LILIA * Kraków, ul. Łazarza 19, tel. 421-24-80 


